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3.YILINDA SBS SINAVINDA TAŞOVA'DA AHİ DERSHANESİNDEN ÇİFTE BAŞARI!!! 
AHİ Dershanesinden yapılan açıklamaya göre 2011 Seviye Belirleme Sınavı'nda; 
8.Sınıf öğrencilerine yönelik yapılan SBS Sınavında, 


CEREN ŞENEL'in sınavda toplam 1 yanlış yaparak 8.Sınıf SBS PUAN türünde 495,768 puan 
alarak Taşova 1.si; 


YELİZ ÖZTÜRK'ün 8.Sınıf SBS PUAN türünde 493,701 puan alarak Taşova 3.sü olduğunu 
açıkladı. 


Ayrıca öğrencilerinden A.HARUN GÜLTEKİN'in SBS YERLEŞTİRME PUAN türünde (6,7 ve 8.sınıf 
SBS puanların ortalaması) 486,687 puan alarak Taşova 1.si olmakla beraber Taşova'da SBS 
YERLEŞTİRME PUAN TÜRÜNDE 450 puanı geçen 23 öğrenciden 14 tanesinin dershanesi 
öğrenci olduğunu söyleyen dershane yönetimi, Öğrencilerimizin gösterdiği başarı karşısında mutlu 
olduklarını ve bu başarıyı elde eden bütün öğrencilerimizi, öğrencilerimize çalışmalarında destek 
veren velilerimizi, yönetim kurulunu, dershane ve okul idareci ve öğretmenlerini kutladıklarını 
belirttiler. 
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